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Julia Zawieruszyńska 


przeżywszy lat 26, po długićj i dolegliwój chorobie, opatrzona śś. Sakramentami, 
zmarła dnia 14 Lutego 1874. 


Opiekunowie zmarłćj zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok z domu XX. Eme- 
rytów przy ulicy Slawkowskiéj Nr. 270, dnia 16 Lutego b. r. tj. w Poniedziałek o godz. 4tć] popołudniu 
wprost na Cmentarz. 


Kraków, — Drukarnia Uniwersytecka. 
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